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CFGS: QUIMICA INDUSTRIAL 

NOMENCLATURA MAS COMUNES PARA NOMBRAR 
UN COMPUESTO QUIMICO 



Tipo de 
comDuesto 


N. Stock 

N. Tradicional 
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6xidos acidos 
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Mas frecuente 



Hidruros 


Mas frecuente 


Hidruros de no 
metales 



Mas frecuente 

Acidos 
hidracidos 

Se usa cuando 
esta en estado 
puro 


Se usa cuando 
esta en 
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Hidr6xidos 


Mas frecuente 


Acidos 
Oxoacidos 



Mas frecuente 

Sales de acidos 
hidracidos 

Mas frecuente 



Sales neutras de 
acidos oxoacidos 



Mas frecuente 


Julia Otdn Martinez. Lda en CC Quimicas 


